MAKSY MILAN HILD de HILDEBRAND 


inżynier 1szej węgiersko-galicyjskiej kolei 


przeżywszy 44 lat, opatrzony $$. Sakramentami, po dlugich i ciężkich cierpie- 
niach przeniósł się do wieczności dnia 6. b. m. 


W nieutulonym smutku pogrążona małżonka Wraz z dziećmi i rodziną 
zapraszają krewnych, kolegów, przyjaciół i znajomych na pogrzeb, — kondukt 


pogrzebowy wyruszy z Lipowie dnia 8. Maja b. r. o godz. ð, a przybędzie 
do miasta o godz. 6 wieczór, zkąd podąży wprost na cmentarz, 


Przemyśl, dnia 6. Maja 1882. 


Z drukarni 8. F. Piątkiewicza w Przemyślu, 1882. 


